
•電源コード、プラグび異南に熱い。 

♦電源フラグび変色している。 

参こげ臭いニオイがする。 

♦ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品が腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

♦室内ユニットから水がをれる。 

~♦その他の異常や故障びある。 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
電源プラグをおくか、 
ブレーカーを切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


タイ丰ンエ策が R 巧含ネ王 

本社干 530-8323 大阪市北区中崎西二 T 目4番12号梅田センタービル 
ま京支社干108-日075東京都港区港南二 T 目18番1号 JR 品川イ-ストビル 


ご 購入店名 


二次元バーコードは製造用コードでず。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


mm 


据付年月日 年月日 

3P 253054 -I G]M09 目 033 C(1003 ) 回 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後]0年です。 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-nnoss.html 


dtlSk 

タァコンノ 


フ□ンについて 

E 广 家庭巧エアコンじは最大で C 02 (湿暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場含は10,日00 ks ) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ □ ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（つ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただ<ための表示です。 

エアコンの取り外し時はフ □ ン類の回収び必要です。 

廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づき適正な弓 I さ渡し 
をしていただければ、確実につ□ン類の適正処理びされます。 



よくあるご質問 


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


Q ; 魚えない • 暖ま S ない 

A ： 参設定温度 • 湿度におづくと能力を巧えて違転する磯能が働くた 
めです。お巧みに合わないときは認定ミ盈瘦を変えてくださし、。 
•エアフィルターが迭れていると、エアコンの能力が短下しまず。 
定鶏的にエアフィルターのおま人れをしてください。 

• フイルター掃除運転 IZ^EBSSEi 


お手人れのしかた 


Q : 運振を停止しても運おし続ける I I Q : きかユニットか6水や湯気が出る 

A :; ♦フィルター掃除運転、または巧部クリ^ン ！ A こ♦屋か温度が低いときに暖冨運転ずると、室外熱交換器に 
運転をしているためでず。 CQSEEBBI I 5 村着した霜を玻リ隙く遲転を行うことがありまず。この 

とき、溶けおした霜が水ず瀑気となっておるためでず。 


>蓮続り4お Ps 节嫂気運転が r 入」になっていを 
場合は、運転を停止していても換気運乾を 
競けるためです 。 iiaaKkBaa 


Q : 運転音が大をぃ 

A こ參如邏曜房運転睹は、扼攝ユニ、ソトが動イ乍するため室巧 
の運転音は聲や大き< な U ます。 

•換気還転斷ま、屋外の新鮮な空気を取 y 入れるため、屋外 

の音が響いたりすることがあ y ます。_ 

また、遲転音もやや大きくなります 。 GSSEEBBl 



このよ*つな症が 

はありませんか7 





























































































